METRIC CONVERSION TABLE
INCHES TO MILLIMETERS 39.37 inches, XL S. Standard=l meter=100 centimeters=1000 millimeters
Inches	y*	%e	%	1V4e	%	!%e	%	*%6
0	12.70	14.29	15.88	17.46	19.05	20.64	22.23	23.81
1	38.10	39.69	41.28	42.86	44.45	46.04	47.63	49.21
2	63.50	65.09	66.68	68.26	69.85	71.44	73.03	74.61
3	88.90	90.49	92.08	93.66	95.25	96.84	98.43	100.01
4	114.30	115.89	117.48	119.06	120.65	122.24	123.83	125.41
5	139.70	141.29	142.88	144.46	146.05	147.64	149.23	150.81
6	165.10	166.69	168.28	169.86	171.45	173.04	174.63	176.21
7	190.50	192.09	193.68	195.26	196.85	198.44	200.03	201.61
8	215.90	217.49	219.0&	220.66	222.25	223.84	225.43	227.01
9	241.30	242.89	244.48	246.06	247.65	249.24	250.83	252.41
10	266.70	268.29	269.88	271.46	273.05	274.64	276.23	277.81
11	292.10	293.69	295.28	296.86	298.45	300.04	301.63	303.21
12	317.50	319.09	320.68	322.26	323.85	325.44	327.03	328.61
13	342.90	344.49	346.08	347.66	349.25	350.84	352.43	354.01
14	368.30	369.89	371.48	373.06	374.65	376.24	377.83	379.41
15	393.70	395.29	396.88	398.46	400.05	401.64	403.23	404.81
16	419.10	420.69	422.28	423.86	425.45	427.04	428.63	430.21
17	444.50	446.09	447.68	449.26	450.85	452.44	454.03	455.61
18	469.90	471.49	473.08	474.66	476.25	477.84	479.43	481.01
19	495.30	496.89	498.48	500.06	501.65	503.24	504.83	506.41
20	520.70	522.29	523.88	525.46	527.05	528.64	530.23	531.81
21	546.10	547.69	549.28	550.86	552.45	554.04	555.63	557.21
22	571.50	573.09	574.68	576.26	577.85	579.44	581.03	582.61
23	596.90	598.49	600.08	601.66	603.25	604.84	606.43	608.01
24	622.30	623.89	625.48	627.06	628.65	630.24	631.83	633.41
25	647.70	649.29	650.88	652.46	654.05	655.64	657,23	658.81
26	673.10	674.69	676.28	677.86	679.45	681.04	682.63	684.21
27	698.50	700.09	701.68	703.26	704.85	706.44	708.03	709.61
28	723.90	725.49	727.08	728.66	730.25	731.84	733.43	735.01
29	749.30	750.89	752.48	754.06	755.65	757.24	758.83	760.41
30	774.70	776.29	777.88	779.46	781.05	782.64	784.23	785.81
31	800.10	801.69	803.28	804.86	806.45	808.04	809.63	811.21
32	825.50	827.09	828.68	830.26	831.85	833.44	835.03	836.61
33	850.90	852.49	854.08	855.66	857.25	858.84	860.43	862.01
34	876.30	877.89	879.48	881.06	882.65	884.24	885.83	887.41
35	901.70	903.29	904.88	906.46	908.05	909.64	911.23	912.81
36	927.10	928.69	930.28	931.86	933.45	935.04	936.63	938.21
37	952.50	954.09	955.68	957.26	958.85	960.44	962.03	963.61
38	977.90	979.49	981.08	982.66	984.25	985.84	987.43	989.01
39	1003.30	1004.89	1006.48	1008.06	1009.65	1011.24	1012.83	1014.41
40	1028.70	1030.29	1031.88	1033.46	1035.05	1036.64	1038.23	1039.81
41	1054.10	1056.69	1057.28	1058.86	1060.45	1062.04	1063.63	1065.21
42	1079.50	1081.09	1082.68	1084.26	1085.85	1087.44	1089.03	1090.61
43	1104.90	1106.49	1108.08	1109.66	1111.25	1112.84	1114.43	1116.01
44	1130.30	1131.89	1133.48	1135.06	1136.65	1138.24	1139.83	1141.41
45	1155.70	1157.29	1158.88	1160.46	1162.05	1163.64	1165.23	1166.81
46	1181.10	1182.69	1184.28	1185.86	1187.45	1189.04	1190.63	1192.21
47	1206.50	1208.09	1209.68	1211.26	1212.85	1214.44	1216.03	1217.01
48	1231.90	1233.49	1235.08	1236.66	1238.25	1239.84	1241.43	1243.01
49	1257.30	1258.89	1260.48	1262.06	1263.65	1265.24	1266.83	12f>8.41
50	1282.70	1284.29	1285.88	1287.46	1289.05	1290.64	1292.23	1293.81
135